वाचा: १. 


शासन निर्णय : 


प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सेजॉरु-२०२१ /प्र.क्र.१०४ /प्रहा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 
शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ /उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


., शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. २१५ 


/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


, शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि- 


२०२०/प्र.क्र.२८१/ प्रशञा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 


. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई यांचे पत्र क्र. जिनिस / जिवायो / 


२०२०-२१/ १०४७, दि.०९/१२/२०२० 


. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं / यंसाख / जिवायो / सेंजॉरु,मुंबई / प्र.मा. 


/म/ ६०६६/२०२१,दि. ०८.०३.२०२१ 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखालील सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा 


वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई या 
संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये 
६,७३,५०,५०३/- (रुपये सहा कोटी, त्र्याहत्तर लक्ष, पन्नास हजार, पाचशे तीन wae) इतक्या 


किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या 


अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किंमत 
चिया इअर मायक्रोस्कोप -- मानिटर 1 १_| ३००००० ३००००० 
२ नेझल एन्डोस्कोप युनिट विथट्रांली eal 3400000 3400000 


+ रेर्काडींग 


3 एन्डोस्कोपिक सेट (ओपीडी) | 300000 300000 
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8 इएनटीइन्स्ट्रमेट S| 300000 300000 

4 सीओ२ + डायोडलेझर [red 3000000 3000000 

६ laser विथ टोन्सील / णि १५००००० १५००००० 
एडेनॉइड/लॅरेनजील वॉन्ड 

७ ४ के अल्ट्रा हाय Shas शि ७५००००० ७५००००० 
लेप्रोस्कोपी सिस्टीम 

é अपर जीआय एन्डोस्कोपविथ ed १५००००० १५००००० 
अँक्सेसरीज 

९ GI जीआय एन्डोस्कोपविथ a १५००००० १५००००० 
अँक्सेसरीज 

| qo | ओटीलाईट 1 १_| ३००००० 300000 

ae | १ ओटीटेबल 1 १_| ३००००० ३००००० 

१२ ASST IAN GK अँण्ड शि २०००००० २०००००० 
अल्ट्रासोनिक कटींग अँण्ड 
HPC जनरेट्रर 

93 रीयुझेबल कॉट्री पॅड ३००००० ६००००० 

१४ ब्लड TH रेफ्रिजिरेटर ५०० बंग ५००००० १०००००० 
कॅपेसिटी २-४ डीग्नी सेस्लसीअस 

१५ रीएजंट रेफ्रिजिरेटर ५०० बंग २ ३००००० ६००००० 
कॅपेसिटी २-४ St सेस्लसीअस 

१६ । प्लाझ्मा एक्सप्रेसर २५००० १००००० 

१७ सेमी ऑटोमेटिक एलीसा aia faa | २ ५००००० १०००००० 
ARIAT स्टेबीलायझर अँण्ड 
युपीएस 

१८ टेबल टाप सेंट्रीफ्युज ४ ५०००० २००००० 

१९ । हॉट एअर ओवन ७५००० ७५००० 

२० बायनोक्युलर मायक्रोस्कोप (१०५, 2 200000 800000 
80x, 100x) 

२१ CARY मशीन विथ कक्‍्युवेट अँण्ड णं ५०००० ५०००० 
लेनसेट 

२२ । डीजीटल थर्मामीटर - ३० टु १८० गि ९५०० ९५०० 
डीग्नीसेल्सीअसर्केलीब्रेटेड 

२२ स्ट्रीपर 3 ८०००० २४०००० 
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ब्लॉक - BASS UST बोर्ड) 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किंमत 

२४ स्टेल्नेस स्टील STAT ३" 2" 2 १०००० २०००० 

२५ | पोटेबल ब्लड डोन रचेअर | qo | ० १७००० १७०००० 

२६ | एर्क्ससाईज सायकल विथ शि १२००० १२००० 
अँडज्सटेबल सीट हाईट (फॉर 
वुमन) 

२७ । एर्क्ससाईज सायकल विथ | १२००० १२००० 
अँडज्सटेबल सीट हाईट (फॉर मॅन) 

२८  । बेड साइकल (टु बी युझ्ड बाय २ १५०००० ३००००० 
सीटींग ऑन बेड/बेन्च/चेअर/स्टुल) 

२९ रोवींग मशीन चिं ८५००० ८५००० 

30 फुल लेन्थ मिरर oe | १२००० १२००० 

३१ ।। क्वार्डरीप्स टेबळ आर चेअर |, oe | ५०००० ५०००० 

३२ । फोल्डेबल सीट-अप बेच & णि ३०००० ३०००० 
SHISHA मसल्स ट्रेनर 

३३ | डीप बार फार ट्रेनिंग एक्सट्रीमीटी णि १५०००० १५०००० 
मस्लस 

२४ pe ट्रेनर ॥ a, | ९५००० ९५००० 

३५ स्टेप एक्सरसाईज विथ ४ स्टेप्स |. ८ | ३००००० ३००००० 

३६ ट्रेड मील २ १३५००० २७०००० 

३७  । मेडीसीन बॉल (GSS वेटेड बॉल २ २८०० ५६०० 
फॉर लोअर aT २केजी) 

३८ __' मेडीसीन बाल (iss des बॉल 2 ३५०० ७००० 
फॉर लोअर CAT ३ केजी) 

३९  । मेडीसीन बाल (FSS वेटेड बॉल ३५०० ७००० 
फॉर लोअर एक्ट्रीमीटी स्ट्रेंगदनींग 
(५केजी) 

४० फुटबॉल्स ३ ९०० २७०० 

४१ | alles पुल्लीझ २ ८५००० १७०००० 

४२  । संडींगबो्ड (वुडन बोर्ड विथ GS द्वि ५०००० ५०००० 
ब्लॉक § इनव्लीन सॅडींग बोड) 

४३  । संडींग बोर्ड (वुडन बोर्ड विथ GSM ne ५०००० ५०००० 
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४४  । संडींग बोड (वुडन बोर्ड विथ GS | ५०००० ५०००० 
ब्लॉक - हॉरीईझॅन्टल US बोड) 
४५ | मेट्रीक्सरीदम es ६५०००० ६५०००० 
४६ ।टेन्स१० चॅनल za ५०००० ५०००० 
४७ =| eR विथ बेड शिर ९५००० ९५००० 
४८ BE २० एमडब्ल्यु शिर ५०००० ५०००० 
४९ आइस पॅक्स शिर २००० २००० 
yo । मायक्रोवेव डायथ्रेमी शिर ५००००० ५००००० 
५१ | शॉर्ट वेव STATA ५००डब्ल्यु ca ६०००० ६०००० 
५२ शॉट वेव डायथ्रेमी/ ५००डब्ल्यु | ८०००० ८०००० 
विथडीस्कइलेकट्रोड 
43 हॉट पॅक युनिट (8 पॅक) Ped 300000 300000 
५४ अपर एक्सट्रीमीटी एकसर साईज hae | 300000 300000 
५५  ।थेराट्युब Reg अण्ड वेलनेस गि ३००००० ३००००० 
स्टेन 
५६ । इलीपटीकल सायकल २.) ५०००० ५०००० 
yo | टील्ट टेबल मॅन्युअल | ५०००० ५०००० 
५८ dive टेबल मोटारीझ्ड शिश १२५००० १२५००० 
५९ | Kel सायकल जि ३०००० ३०००० 
६० Wars ca १०००० १०००० 
६१ अंकलवेटबेल्ट 9/2 केजी, १केजी, षि २०००० २०००० 
२केजी पेअर 
६२ | ओवरहेडइनफेन्टवार्मरविथट्रोली | ७ ९०००० ६३०००० 
अँण्ड स्कीन सेन्सर 
६३ | नेओनेटल स्टेथोस्कोप ७ १००० ७००० 
६४ । इन्फयुझन पंप ७ ३५००० २४५००० 
६५ पेडीयाट्रीक वेन्टीलेटर २ १५००००० 3000000 
६६ | पेडीयाट्रीक डीजीटल वेईगमशीन २ ९५०० १९००० 
६9 रुम हीटर ६ ५००० ३०००० 
६८ ओथोस्कोप | ८००० ८००० 
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अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किंमत 
६९ । फन्डोस्कोप ae १५००० १५००० 
७० । डबल ्सफेस फोटोथेरेपी मशीन विथ | १००००० १००००० 
ब्लु लाईट 
७१ वेईगमशीन (इलेक्ट्रीक) किं १०००० १०००० 
विथस्टेंडीओमीटर 
७२ | बिलीरुबिनोमीटर शिश ३००००० ३००००० 
७३ ट्रान्सफर ट्रॉली फॉर न्यु बॉर्न Pte] ५०००० ५०००० 
७४  । क्लेन्जेड्सयुव्हीस्ट्रलायझर Pa ५००००० ५००००० 
७५ __ स्ट्रलायझर Pa ७००० ७००० 
७६ वेनडीटेक्टर (इन्फ्रारेड) Pa ६००० ६००० 
७७ । फोगींग मशीन Pa | ५०००० ५०००० 
७८ स्कीन ग्राफ्टींग हॅन्डल = १००००० १००००० 
७९ जनरल प्लास्टीक इन्स्ट्रमेटसेट a 300000 300000 
८० | एन्डोस्कोप Seer he | 300000 300000 
८१ अल्ट्रासॉनिक लीपोसक्ठान hee | 300000 300000 
८२ मायक्रो इन्स्ट्रमेट सेट hee | 300000 300000 
८३ प्लास्टीक सर्जरी जनरल ट्रे hee | २९९९९९ २९९९९९ 
८४ | सॉल्झफेस अँण्ड फोर हेडलीफ्ट fad २९९९५० २९९९५० 
८५ | सुपरमायक्रोइन्स्ट्रमेंटसेट hal २९९९९५ २९९९९५ 
८६ । ब्लेफरोप्लास्टी दिले ३००००० ३००००० 
८७ | मॅमोप्लास्टी दिशी २९९५०० २९९५०० 
८८ | अँबोडिनोप्लास्टीसॉल्झ दिशी २९९८७५ २९९८७५ 
८९ of क्लेफ्ट पेले टसेट शिश २९९८९५ २९९८९५ 
९० | राइनोप्लास्टी गुबिठा Lae] २९९९२५ २९९९२५ 
९१ । मायक्रो इन्स्ट्रमेंट सेट फॉर | २९९९५० २९९९५० 
अनास्टोमोसिस 
९२ । ऑरिक्युलर रीक्नस्ट्रकान षि २९९९९९ २९९९९९ 
(नागाटाइन्स्ट्रमेंट) 
९३ । प्रीपेरेशन ऑफ स्कोनग्राफ्ट a 300000 300000 
९४ लीपोसक्कान इन्स्ट्रमेटसेट Le | २९९८५० २९९८५० 
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अ.क्र. यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किंमत 

९५ मीनी अँण्ड मायक्रो इन्स्ट्रमेट ट्रे विथ al २९९९५० २९९९५० 
इन्स्ट्रमेंट 

९६ । मेडिब्युलर इन्स्ट्रमेट ट्रे विथ पडि २९९८९५ २९९८९५ 
इन्स्ट्रमेंट 

९७ । रिब हार्वेस्ट सेट शिश २९९९८५ २९९९८५ 

९८ । बेसीक सेट हॅन्ड सर्जरी ea २९९९९५ २९९९९५ 

९९ | सप्लीमेंट्री टेन्डन सेट a २९९९९० २९९९९० 

हिया सप्लळीमेट्री बोन सेट शिडी २९९९५० २९९९५० 

हित ०१ | वेल्डींग मशीन सींगल फेस re ५०००० ५०००० 

१०२ _। स्पॉट वेल्डींग मशीन सींगलफेस शिश १२५००० १२५००० 

१०३ । पीलर टाइपस्टेंड ड्रील मशीन | (94000 ७५००० 
(२०एमएम) 

१०४ | ग्राडींग मशीन स्टॅडींग सींगलफेस P| 34000 34000 

१०५ । हायपर फोमन्स लीक्वीड दि १५००००० १५००००० 
क्रोमॅटोग्रॉफी (एच.पी.एल.सी) मशीन 
फॉर ग्लायकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 

१०६ | Sa सेट्रीफ्युज विथ कॅपेसिटी 2 ६५००० १३०००० 
ऑफ १६ ट्युब ऑफ १५एमएल 

१०७ । हिस्टोकिनेट टिशू प्रोसेसर खि २०००००० २०००००० 

१०८ | सेमियाओटोमॅटिक मायक्रोटोम शिवी १४००००० १४००००० 

१०९ । पराफिन एम्बेडिंग स्टेडान किडे १३००००० १३००००० 

Pe १० | ऑटोमेटीक कोगेल्युलेशन सिस्टीम ee] ८५०००० ८५०००० 

Paes ११ | बायनोक्युलर मायक्रोस्कोप ae] 300000 300000 

११२ | कॅमेरा फॉर मायक्रोस्कोप ae] 300000 300000 

११३ | मायनस ८० डीग्रीसी डीपफ्रिजर | ५००००० ५००००० 
३०० लीटर वटीकल 

११४ ।मायनस ८० डीग्रीसी डीपफ्रिजर ka ४००००० ४००००० 
२०० लीटर हॉरीझान्टल 

११५ । मायनस २० डीग्रीसीडीप फ्रिजर णि २००००० २००००० 
२०० लीटरर्वटीकल 

११६ डोझी Ware रीमोट मानेटरींग २०० ३६५०० (७३००००० 
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अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किमत | एकूण किंमत 
११७ | सेन्ट्रलमानेटरींगसिस्टीम (२४ | ८००००० ८००००० 
बेडकॅपेसिटी) 
११८ ।८ कंर्पाटमेट लॉकर | 9° | २५००० २५०००० 
११९ । एमएस कॅबिनेट ८ कंर्पाटमेट | qo २५००० २५०००० 
१२० कपबोड॑ 4o २०००० १०००००० 
१२१ wot विथ अँटी व्हिटेक्ट्रोमी Lo | 3400000 3400000 
१२२ ऑटोफोरोप्टर हितं ६५०००० ६५०००० 
१२३ | पोटेबल रेक्टोमीटर विथ प्रींटर ape 240000 240000 
१२४ ।वीझन टेस्टर विथ आर्म (फोरोप्टर ka १७५००० १७५००० 
मॅन्युअल) 
१२५ । ऑटोलेन्स्मीटर Le | १५०००० १५०००० 
१२६ । डिजिटल व्हिजन टेस्टींग षो १००००० १००००० 
spec 
१२७ | एचव्हीएलएस फॅन इकोयर 2 292000 ४२४००० 
१२८ | व्हीडीओ कॉनफरन्स सिस्टीम विव १३०००० १३०००० 
१२९ । पब्लीक अँडरेस सिस्टीम a) ८०००० १६०००० 
१३० प्रोजेक्टर Q १२०००० २४०००० 
१३१ । प्रोजेक्टर स्क्रीन २ १८००० ३६००० 
१३२ | वॉटर कुलर १० | ३०००० ३००००० 
i Gul G93 40403 
अटी :- 


१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 
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१०. 


949. 


१२. 


93. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिंष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 
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२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्‍त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्र.ओ-१४ 
४२१० | - | वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ |= वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ |= | विषमचिकित्सा 
(३१) eS जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(३१) 09) P= हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
4Q P= यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 १२७१) 


३. सदर ae निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/१५9॥॥.9०५९.॥१या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेताक २०२१०३१८१५५९५०१७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRA : 
O DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई 

५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 
६. अधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी अधिकारी, मुंबई 

९. निवडनस्ती (प्रशा-१) 
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